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室巧でガス機器をお使いの際には、 
換気に十分ま意してください。 

室内で換気不十分な状態で使用すると、 
—酸化炭素中毒を起こし、死亡事故に 
いたるおそれびあ0ます。 
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さ 福 


ご愛用の皆様へ 

このたびは、ガスフアンヒーターをお翼い上げい 

ただをまして、ありがと弓ございまず。 

獲ご徳用になる前にこの願扱説明書をお読みいた 
だを安全に正しくお使いください。 

獲この取扱説明書の囊表紙が f 呆証囊になっていま 
ず。的容をご確認のうえ、大切に保管してください。 

缀顯扱説明靈を紛失した場をは、お翼い上げの販 
売店、またはをよりの大敝ガスにて再購入して 
<ださい。 

參この機器は鹽巧専巧でずので、海がで使用しな 
いで < ださい。 

燦この機器は家庭用でずので、業務用のような使 
い方をされまずと善しく寒命が縮まりまず。 


曰常の点検とお手入れ . 29 

故障かな？と思った6 . 33 

安全装置び作動したとさの姐置 . 35 

式;な#«に•こ。•.ぶ 4^— …••‘―‘，………塌 

保管とア フターサービス . 37 

仕様-寸法図 . 39 
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このガスフアンヒーターは、簡単操作で快適にお部屋を暖めます。 
また、次のよラな特長びあります。 



…。 、 1 .、っ ..句 


暴;遍糊赚覆がかた 


參 


暖かい部屋でお目覚め、暖かくしておやすみ 


お子様のいたず5を防止 


. おはよう、おやずみタイマ〜運転]い siik 難ロック機能 


デジタル表示のおはようタイマーでセットらくらく!! 


-でセットらくらく!！ !運転スイッチの停止操作は操作でをなくなり、 
沒ぃ房留•網べージ I お子様のしすこずらなど慰方止することびでさます。 


おやすみタイマ™のセットで、暖かい部屋でおやず 
みになれまず。 （60 分/4己分/30分パ己分のいず 
れかを選択でをます。） 





常が S 


難議誦 


エアフィルターのほこり詰まりをお知らせずる 

.……… :爲!峰进を？誦|1、 一", J 

エアフィルターにほこ 0 び詰 f フィルターサイン蠻あ I 
まると、フィルターサインび ' 一"^\ 

赤色に点滅して、エアフィル 

ターのお掃除時期をお知 b せ I 

しま- 9 。 &かみ’.，一-。 


消し忘れたときに 

..? 時固島尊.靖夕機!! . 

消し忘れを防ぐために運転開始後8時間で自動消 

人し表 &。 I 禪姆扱戰ぉ妈却巧ぃ，《 


ちしをのために 


费全装置 


ご使用中、下記の安全装置び万一の事故を未然に 
防ざます。 

♦不完全燃焼防止装置 ♦過熱防止装置 

•過載®止装置 •過茲品夕） 

♦立消えまを装 S 願度ヒュ…刀 

♦停電時安全装置 ♦転倒時ガス遮断装置 

♦スイッチ回路安全装置 
♦8 時簡自動消义機能 


沒贸 • 3毎ぺージ 
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:: — 扛龜葦が潭 D く殺ない 


この機器を安全に正し<ぉ使いいただ<ために、ご使用の前に「安を上のごを意 J を必ずお読みください。 


この取扱説明雲および製蟲への表示では製扇を正しくお使いいただを、お客様や他の人々への 
盾蕾や財産への損憲を未然に防比ずるために、いろいろな絵表ををしていまず。その表をと意 
巧は;欠のようになっていまず。内容をよく理解してから本交をお読みくだをい。 


藝 |i 議囊 1 議讓藝 

屬:|議1|藝藝1翼蒙1111圏^^ 

A 急隊 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人び死 t •重傷を負ラを険、または义がの 
危隙び差し迫って生じることび媛をされる内容を示していまず。 

1^11 

この表をを無視して誤った取 0 扱いをすると、人が死に•重傷を負う巧能な、または义が 
の可能性が想定される内容を示していまず。 

1 誦議議 麵 

i この表示を無視して誤った取 0 扱いをずると、人び傷害を負ラ可能性や物的損害のみの 
:発生が想定される巧客を示していまず。 


絵表をについて次のような意巧びありまず。 


A 公 AQS )®®® 〇を戀 

-般的な固転物を憲高温を意一般的な禁止分解禁止义気禁止めれ手禁止水めれ禁止おず巧ラ電源'プラグを換気せよ 
危険•警浩•を敷 をけ 


、 V が" 


ガス漏れに気づいにとをは 


ぶ危險 




ガス漏れに気づいたときはガス会な（供給業者）の処 
置び終わるまでの闇、纔巧に义をつけた0、霞気器具 
(換気覇その他）のスイッチの入•切や靈源プ3グの 
抜を義しおぶび聞遇の電話を使用しない。 

炎や义花で引义し、爆発事故を起こすことびありまず。 


i 义をつけない。 i ’霞気器具（換気扇そ 

プラグの抜を差しをし；：の惟）のスイッチの 


!ない。 



r 入•切 J をしない。 




(S) 


〇 


①ずぐに使用をやめ、ガス徐とメ 
ーターの ガス爸を関 じる。つま 
みのないガス栓の場さは、ガ 
スをからガスコード 
をがず。 


③窓や戸を開けガスを 
がへ出ず。 I 


③をよりのガスを社（供給業者）に 
連絡する。 




お部屋のガス栓（例） 



な巧け 'V が"。‘ド护:，巧’、"'Vみ’ つ巧、 


A 警告 


卜.ザタ巧 ;;7 


懐用ガスおよび使用"叢源を權かめる 

〇 機器本体銘板に表示してあるガス穩（ガ 
スグループ）および電源（電圧-周波数） 
を確認ずる。 

雜表示のガスおよび電源び™致していな 
い場合、不売を燃焼により、 一■ 酸化炭 
素中毒になったり、爆発着义や機器び 
故障ずる場合びあります。 

♦特に転居された場合は、供給ガスの種類、 
輩源の種類を必ず確認してくだごい。 
♦わからない場合はお買い上げの販売店、 
またはをよりのガス会社（供給業者） 
に連絡してください。 


’廳えやずいを巧を近< に麗.かない 


( (12A‘13A>^ 

C RC-00000-0 V 

都巧ガス巧 A‘13A 巧 

12A 00000 

13A 00000 
む0.0ヴ)- 00000 

ご - 

y ン t イ巧が会社 


y ン f イ巧ホを社：__ 
定格漂圧 （Acioov}f ……- y 

を猪消費頸力 

定僖周波数 CSO/60H が 



(140-9252-1 4曰-9262の場合: 


弓!义巧おそれのおるをのを攘裙しない 


Q 


機器の上や周囲には燃えやずいちのを置か 
ない。可燃物（家具-力ーテン.洗濯物な 
ど）を機器に近づけない。 

义災の原因になります。 



Q 


機器の厨囲では、スプレー-ガソリン*ベ 
ンジンなど引义のおそれのあるちのを置い 
たり、使用したりしない。 

引义して火災の 
おそれびあ0ま， 

す。 



^镶用やはが出、就騷をしない 

の 


運乾したままか出や就寝は絶巧にしない。 

乂災など予期せめ事故の原因になります。 

(おはよラタイマー-おやすみタイマー還 
較①場合は除<。） 


、、、證風觀街し！□に踩ものを乂れないも 

® 温風职出し□や機器の背面（エアフィルター ■ 
部）の中に、紙•巧-異物などを入れたり、 
ふさいだ0しない。 

異常燃焼し、一酸化炭素 
中毒や火災および機器故 
P 章の原因になります。 



をを上のご：法意(必ずお守りください) 
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く機器への取 0 巧け〉〈取0外し〉 


ガスコードの上に物をのせたり、踏まれるまたは挟まれるが況で使巧しないでください。またガス 
3— ドを継ぎ足したり天井などを通さないでくだごい。ガス漏れび生じ、义災の原因にな D まず。 



0 ♦ガスコードはおず当社指定のガスコード 乂―•スリムプラグ取り巧け禁止 

を使用し、接続の際にはガスコードおよ (\) ♦機器用ソケット取り付け禁止 

ぴ機器のガス接続口に傷やごみなどの異 参ゴム管接続禁止、クチゴムがガスホ*-ス 

物がないことをし、確実に接結ずる。 接続禁止 

確実に接続されていないとガス漏れび生 ガス漏れび生じ、爆発や义災の原圈にな 

じ、爆発や火災の原因になります。 ります。 


換気のごま意 


使巧中は1時間に1回、1分間程度換気扇を 
回ずか、窓を開けるなどして換気ずる。 

室内で換気不十分な状態で使巧すると、一 
酸化炭素中養を起こし、死亡事故にいたる 
おそれびあ0ます。 


スプレー定を機題の前に置かない 

機器の周辺や上、温風吹出し口前方で、ス 
\)プレー吿（殺虫剤-ヘアスプレー-カセツ 
トコン□巧ボンベなど）を使巧したり、機 
器の前方に置かない。 

熱でスプレ—吿巧の圧力び上びり、スプレ…吿 
び爆発するおそれび 




♦湿風をじかに尝でない 


’! が も俱血やけどレま扇 

I / T-V 温風の直接当たる場所で就寝しない。 

j (\)低温風でを連続的に当たると低温やけどの原因になります。 

(特に乳幼据、お子様、お年寄り、病人など、自分の意思で身体を動かせない 
方、疲労び激しいとを、お酒や睡お薬を飲まれた方、皮膚や皮膚感覚の弱い方 
などびお使いのとをは、周りの方びミ主意してください。） 

I 鑽藏を長轉觀がに当をなし、 

i / CN 溫風をじかに長時間体に当てない。 

:V \ J 体調悪化や健康障害の原因になります。 


!嘯襲 

0 .... 


鑽時の処置 


異常時には 


而^^^ ぶ ^ 山 I M 化じ心 曲-.… rj-jj |||-|-|-|| " 山_ 叫リ1 


点火しなし、場合や使用中に異常な燃焼-夏常な臭気*異常音- 
異常な温度が感じ5れた場合、または使用途中で消义ずる 
場合は、ただちに使用を中止し、ガスをを閱じる。（つまみ 
のないガス栓の場合は、ガスおか6ガスコードをがず。） 
異常を感じたとさは、 r 故障かな？と思った 5 j (33-34 
ページ）および r ま全装置び作動したときの処置 J (3 己- 
36ページ）に従ってください。 

上記の姐霞をしてち直らない場合は、使用を中止して、お 
買い上げの販売店、またはをよりのガス会社（供給業者） 
にご連絡 < ださい。 


地震、义災など緊急の場合 


地震、义災など緊急の場合は、ただち 
に使巧を中止し、ガス爸とメーター 
のガス检を開じる。 


織切;) 




機器の修理-改造-分解禁止 




修理•改造.分解は高度な専門知識びお愛です。 

お客様ご自身ではエ臭を使用して絶础こ分解したり修理-改造は行わない。 

一酸化炭素中毒や义災および機器故障の原因になりまず。 


•废用 X のま思 


嘴許容電力な上の使用禁止 


コンセントや配線器具の定格を超える使い 
方や、交流 （ AC ) 100 vm がで使わない。 

たこお配線などで指定 ^ 

された定格を超えると、 

発熱による义がの原因っ^^^^^ 
になります。 / ^ 


電源プラグの不尧を接続禁止 

A 電源ブラグの達し込みは根もとまで確実に 
W 巧ぅ。 

^ 莲し込みび不完全な場合、感電•発熱による 
火災の原因になりまず。また、いたんだ電源 
フラグ、緩んだコンセントは使わないでくだ 
さし、感電•発熱による火!なな京因になります。 















家具や壁*細など可燃性の部分か5十分離して 
使巧する。 

义災や機器過熱によるやけどの原因になります。 


1 OOcm な上。^ 


户麗 V 


•零気卿止 


電源コードの破摸.加工禁止 




哪巧言:ろ、邏 


電源コードを切斷して延長しない。 

機器の設置は、電源コ…ドびコンセントに届く範国内としてください。 

感輩ゃ乂災などの原因になります。 

いたんだ電源コードは使巧しない。 

電源コードへ無理な力をかけたり、物を乗せたり、たばねて使用したりしない。 

感電や乂災などの原因になります。 


電源プラグのあつかい 

電源プラグは、めれた手でさわらない。 

觀やけびの願になります。 mm 



電源プラグにほこりを付着させない。 
(定期的に清掃する。） 

輩源プラグのほこりなどは、電源プラグを 
抜き、乾いた巧でがさ取ってください。霞 
源プラグにほこりびたまると、湿気などで 
絶縁不良になり、火災の 
原因になります。 な w 
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運乾したまま移動し ない、、、，、 、。一,、,;.、、、 落下物にま意 


運範したまま持ち運びしない。 

ガスコードび折れて異窜 n 

燃焼の原因になったり、 V 

ガスコードの接続び不完 
全になり、ガス漏れの原 
因になります。また、や W 
けどなどの駆!にもなり 
9。 ■■■•, ； 


纖輸を總 

> r - v 暖房ががの巧途（巧類の乾燥など）には使 
f \1用しない。また、巧類•毛布•シーツなど 
を機器の上に置いたり、掛けたりしない。 

义災や思わめ事故の原因になりまず。 

また、機器の変形や 

譜麵にをな。瞧 


棚の下など、落下物のおそれのあるところ 
では使用しない。 

落下物によっては、 /ろで%! 

义災のおそれや、機 
器故障の原因にな0 


1 


がゾい te ちのをぶづけない 

义のついたタバコ.線香などを巧づけない。 

I 引火して火災の原因になるおそれびありま 
'す。 


使巧中および使用直後は、操作部、取っ手 
む外は高温になつているので手を触れない。 

やけどのおそれびあります。特に温風吹出 
し□付近、エアフィルター部などの高湿部 
には触れないで 
ください。 


使用中、停電により機器が停止したり、誤 
って電源プラグを抜いて機器び停止したと 
をは、機器の後面（エアフィルター部や取 
っ手部分）び高温になっているので、手を 
触れなぃ。 

やけどのおそれび 

ありまず。みご^^^^ 


(140-9252 •! 40-目吕己2の場合） 



やけどに注意 


致を上のごま篇{必ずお守りぐださい) 


沒 



















A 注霸 


機器にの 5 ない 



機器の上に腰かけたり、 
のったりしない。 

けびややけど、機器の 
変形によるガス漏れ、 
不完全燃焼など機器故 
障のおそれびありまず。 


:麻変を-変形にっぃてめ注雪 ;! in 

温風炊出し口の前や茵固にものを置いたり、 
f \)纖 I の後面(てァフィルタ~§がをふさがない。 

機器び週熱し、やけどや機器故障の原因にな 

ります。また、巧やじ 

ゅラたんなどの変を 

やヒビ割れの原因に ]lf 

なつたり、リモコンな 

どのプラスチジク製 

品は変あ•変をのが '護 
それびあ城す。 

:殺虫剤、防虫剤使用時の注意- 


温風吹出し口に指を入れない 

A 温風胶出し口に指や鉛筆などを入れない。 

対流フアンび回転していま 
liSii ずので、けびややけど、機 
器故障の原窗にな0ます。 

(特にルさなぉ子様の 
いるご家嵐まごを意く 
ださい。） 成 

電源コ^ドを持って引き抜かない 


電源プラグを巧くときは、電源コードを持 
たずに電源プラグを持って巧く。 

輩源コードを引っぱると、電源コードび破 
損し、感電•ショート-火災や機器故障の 
原因になります。 


mm ® 




♦室内にくんじようタイプ（発煙型）の殺虫剤、防虫剤を巧う場合は運転をしない。 

機器巧部に薬剤成分び蓄積し、その後温風吹出し□か5放出されて、健康に良くないことびあ0ます。 
♦殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。 

機器の樹脂部び変色したり、ヒビ割れすることがありまず。 

♦機器の近くで殺を剤、防虫剤を使巧しない。 

腐食性ガスの発をにより金属びさびたり、機器故障の原因になります。 


エアフィルターをがして運乾しない 子供に巧ずるま; 

jT ^ エアフィルターをがして運範しない。 ルさなおモ様れ 

I \ J 機器内部へのほこり詰まりによる機器故障 (\)ようにま意する 

の原因になりまず。 照わめ薫がにつ 


ルさなおモ様が遊んだり、いたず5しない 
ようにま意する。 

思わめ事故につなびるおそれびありまず。 


電源プラグを抜いて停止しなしい^^ 

Q 擊源プラグを抜いての 
偉止はしない。 

機器の過瓢 D 願に 
な0ます。 


電源プラグのぁご かいに錦 

C 点横やお手入れの際はがず 
電源プラグを抜く。 

感電やけ t ) 唯ずること / ^ i 


びあります。 


ガス拴を閉じる 


外出や、長時間使巧し 
ないときは、ガス检を 
必ず閱じる。つまみの 
ないガス栓の場合は、 
ガス檢から ガスコード 
をかず。 


f 閉じ^ || 


么注意 

も..がを.も.,機孩. 、'点人 • 消人の確邸安ず夸燃徽 盛游没靖叙，點が. 

_ 使用時の点义、使用後の消乂を確認ずる。 



お部屋のガスを（例） 


毛足の長いじゆうたんの上に置く場をは、機器の霊みでなんでち、 _ 

じゆうたんの毛足に直接温風が当た6ないよラに機器の下に ^~ 

おなどを敷いて使巧ずる。 (じ廢 f 名4こは^ ^ 

じかにじゆうたんの上に讀くと、じゆうたんび温風の熱で変 . 

色ずることびあります。 

また、機器の重みでじゆうたんにキズびつくことびありまず。 ，ろ 

電気力ーペット.温水マットの上には設置しない。 … 

機器の靈みで電気カーペット-溫水マットび故障する場合びあります。 …‘ 

また、電気カーぺットや温水マットの熱で機器び正しい制御をしないことびあります。 
機器の重みでじゅラたんにキブぴつくことびありまず。 


周囲の防乂措置 


温風砍出し口の前にギヤラリ（格子）を取 
り付けない。 

温度調節び正し < 行われず火災の原因にな 
0ます。 


特殊な場所は避ける 


乾燥室-温室-動植物の飼育室など、特殊 
な場所では絶対に使巧しない。 

植物び枯れたり動物び死亡ずるおそれびあ 
0ます。 


' 混室では\ 
使巧しないで！ ‘ 




をを上のごを意{おずお守りください) 
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ぷ風 

スプレーや化学藥蟲を使巧ずる場疏で使わない 


.■- -V. - 


スプレーやイ品を使用ずる場所および綱ぎこりのをし觸巧懼. 
美容院や、メッキ•塗装工場など）では使用しない。 

フ□ンガスや塩素系溶剤は、腐食性ガスの発生により金属びさび 
たり、刺激臭や異臭びする原因になります。また健康を書したり、 
機器故障の原因になりまず。 



洁室などかのかかる場新に設薑しない 

® お室など高温’を湿の續巧や水のかかるお 
それのある場所には設置しない。また、機 
器の上になびんや金魚ばちなどを置かない。 

漏電して感電•火災の原因にな0ます。ま 
た、機器故障の原因になります。 


洁嫌分が浮遊している場所对ま德属しない- 

Q 機械油や、天ぶ S 油など油成分が浮遊して 
いる場巧に置かない。 

機器の樹脂びヒビ割れし、破損することび 
あ0ます。 


ドアの近<に置かない 

^ドアの近くに置かない。 

\ I 機器の転倒や、やけどなどのおそれびあり 
一 y まず。 I む、 W ん 


水平なところに設置ずる 

〇 機器は水平なところ（確実に設置できると 
ころ）に設置ずる。 

機器び傾くと、転倒したり温風の方向びか 
わり、通風び当たる部分び変色やヒビ割れ 
することがあ0ます。 


段差のあるが猜に設置しない 




段差のある床面に設置しない。 

温風び当たる部分び変色やヒビ割れすることがあります。 
(前ちは100 cm な上離す。） 
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願い 

'パ巧钻:崎:。武;.が聞薛遇嘉:。 

壁に猫けたり、饥や台にのはて使话しない 雷にミ主意 


機器に強い風を当てない 


強い風の砍さ&むところでは使規しない。 

炎げ風で消える Ij . y ^ , 

ことが态〇まず。 心 M I ノノ 




壁に測ブたり、机や台にのせて使巧しない。 

落下や範倒によりけびの原因になります。 


雷が発生しはじめた5、ずみやかに運転を 
惇止して、電源プラグをコンセントか5抜く。 

雪による一時的な週電流で電子部品を損傷 


ずることびあります。 



/電源プラグを 、 
コンセントか6 
^ 巧こラ/ 


結露にミま意 


この機器は室內燃焼機器のため、気密の高 
いお部屋などでは十分に換気ずる。 

壁や天井び結露する場合や、 0 A 機器など 
に機能障害び生じる場合びあります。 


じゆうたんの変色に注意 


、シリコンの乂つたちのを使わない 

機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレー 
\ ) などシリコンの入ったスブレー吿を使わな 


機器巧部や温風巧出し口にシ U コンのさい 
粉び巧着したり、枚出した0することびあ 
0ます。 


顯變變麗 iSB 議翼 

誦 


お部屋の空気が巧れているところでは使巧しない。 

使巧環境によっては溫風に巻さ込まれたほこり、タノくコの煙などにより、 
温風の线たる部分び変色する（ちれる）ことびありまず。 


..W—— く; 


.藻鶏的に(巧シ^ズンに順穏慶)魚檢馨髓(麵)を受けるぶ: r 。 ん％、 

機器巧部にほこりがたまっている状態で、そのままお使いになりまずと思わめ事故につながるおそ 
れがありまず。 


安を上のごま意(藏ずお{寸りぐださ S ) 
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巧输一....一..’.、…，'’が,.'い，わ,.ん.，巧みがが.，.'…^ "•ザ.、.，".,か.ドぃ々、み w 、….で."《ド巧巧再が姑¢ w ド，口-が、一 h ,が命げ’.ザ.巧 l ， l …が，…-."-«."'な e ^ g 嚇^ 


[— !_ 


ガスフアンヒ…-夕™①各部のなまえとはたらきをご紹介しまず。 


正面 


^^40-9252、 ] 40-9262 


運転が態を設定します。 


ご使用上のを意事項が表をして 1^. 
あ 0 ます。 I 

ご使用前におずお読みください 。I 


、.、皆巧琴跨蘇 If P ぃ、、 V .'' 

溫風の出口です。 

ただし、還凰は欧おし口の全面 
か b は出まだん。 


*140-9273、1 40-9283 


、_、, '誰;‘歷熟；:-。、，; 

運転状態を設定します。 

巧 • 1居ぺ—ジ 


ご使用上の注意事項び表おして^ 
あ 0— ます。 

ご使用前にがずお読み < ださい。 

遍風の出口です。 

ただし、湿風は吹出し口の全面 
からは出ません。 



II 邏 



















(ロックスイッす） 

設定室温-おはよラタイマ™運転のをット時間を調節ずるスイッチでず。 
また、を同時に挿ずことにより、ロックのセットまたは解除び^ 


かぞ） 


置基0•基基-这7ぺ…ジ 


J 会纖 ill 鐵纖纖纖纖 ill 編臟1纖鐘編 

設定室温-セ"™ブ運乾の選択-おはよラタイマ…運転のセット時間およびおやすみタイマー運転のセット時間は、 
…度セットずれば記憶されます。爾源プラグを3ンセントか5抜いた場合でを.、次回邏転するとをに同じ設定状態 
であれば、あ6ためてセットする必要はありません。（ただし、ロック中およびおはよラタイマー運転の待機中に停 
電や輩源プラグをコンセントからないた場合は、その設定はキャンセルされます。おはようタイマ’一運転の待機中 
の場合は、復霞時に表を部び 「 G 日」を点滅表示します。） 


をやずみスイソチ‘ っ J つ 

おやずみタイマー運転時間の選おや 
運転をセットまたは解除ずるスイッ 
チです。時間の i 醫民時はランプ（緑色） 
が点滅し、セット完了時にランプ（緑 
を）が点なします。 

咨沒〜岩固べ…ジ 


圆 i^P 幽^^誦 

お(まぶつ表ぶ•ジソプ 

I 表を部の巧容をお巧5せします。 


獄まようスイツず•ランプ 


,。一か趴ゾ八—,ババがパ 

i おはよラタイマー運転をセットまたは解 
1 除するスイッチでず。 
i セット時にランプ（緑を）び点なしまず。 

i ，這留•狐ぺ…ジ 


クィルター早 


;： : =- 

我纖寮戀麵 i 麵難!誦^ ^ 

〇議闕画 ir . が 

縫! 

寒麵懸 .，装，; 


エアフィルタ…のほこり詰！ 
まりをお知 b せします。（赤 i 
色点滅） j 

1 

31ぺ…ジ i 


'.一 < . 
セ-••ブ運転をセットまたは潑除ずるス 
イッチでず。 

セツト時にランプ（緑色）が点打します。 


裹ぶ pB 

設定蠢湿-現な室遍-おはよラタイマ…運転のセット時間-おや 
すみタイマ—運転のセット時間を表示します。 

あ設定塞温 巧現在室温 翁おはぶラタイマー■選霸の 

L : 約10む I L — j —些四難鐵 
!16 i 1色で！ ！1 I 1む ！ 0ぶ！ 0. 呵躺！ 

} I M \ I I M ^ i 24 i 吕 4 轉閥！ 


26 i 26 で I 

"H i 塵続して強燃焼 i 


H ；31 むな上 i 鑛おやずみタイマー運範の 
. セット轉闊 


また、異常時には安全装震の作動巧容を 
表示します。 


-费宗 


15 

1 15分 i 

30 1 

30分 1 

45 1 

45分 ! 

扫〇 

技0分 


を部のなまえとはた安を 















_ t 、 t .. : . '—よ 


I 雲———*^ 货 fgwmmm 






機器をご使巧になる前に、次の爭順で準備をしてください。 


1機器を設置ずる。 


く設置でをる場所-条件> 

巧水平で平 5 な場所 

费磯器前方に機器設置画より高い段靈がない場所 
货家具や壁.觸など巧燃控の上ろ1 5 cm む上 

部分か 6 十分離れた場所 14 

(ち圏を参照して 戶 ’5 cm な- 

ください。） な脱 

1己 cm な.£"斬* i || 


^■fcW 


@電源を接続ずる。 


爾源プラグをコンセントに確実に 
差し盛み接続してください。 



が:ぶ二でジ '、巧’…：二だ V 

み, 占、：巧々 も" Jiia が微蹤锁㈱激燃繳纖磯均纖が縱裕碱鉛が巧端が放お。巧みのごな 

糸器の周囲が囲われていると、正しいお部屋の 
. ift 度が横知でさないことがありまず。 

洁ホ磯器の後方び壁においと、安全装麗び働いて運 
V '転び傅止ずることがあ0来ず。 


巧:.がが。がノの 

ミ''転び傅止 

litam 


lii^iiiliiiiliiiiiilliiliiiiiiili 

牵丟をの長いじゅラたんの j ： に置く場合は、機器 
ごの麗みでなんでを、じゅラたんの毛足に磨接還 
;''風が当たらないよご)に微器の下に板などを敷い 
ご.で、水平に置いてください。還風がじゅラたん 
lig 当たり、変色するおそれがあります。また、 

二機器の靈みでじゅ5たんにキズびつくことびあ 

諸まず。 


© 別売の驾社指定のガスコ™ 
ドを準備ずる。 

※ガス接続は必ず別売の当社指定のガスコードを使 
用してください。 ^ 


11111 Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

• ガス接続は必ず別売の.当な指定のガスコードを 
使巧するお愛があります。ゴム鹽接続など間達 
"〇た接続をすると、ガス漏れび生じ、爆発や义 
h 塊の原因になり或す。 


A 危綾：1ム1 




r 接続についての注意点 J 


な下の環目を点検した上で、霞源コ""ドおよびガスコ ー ドを接続してください。 

:藥藤コ T * •ド；ホ温風收をし□の前をお湿したり、機器の—ドを通さないで<だ'ごい。 ! 

1*、、. ！效ベットなどがかまないよラミち意してください。 1 

民;覆蠢餐^：^お>1みイスの歴日やキヤスタ…、コマなどで踏まないで<ださい。 ! 

i '' 帮冀類!?^巧^: @ヒビ割れした雪源コードは交換びが要ですので、お覧い上げの販売店またはちよ0の大酸ガスに連絡 i 

以 _ 一、 心てくが心。_ — —— _ 

カスコ…ド ホ：]—ドは機器を取り誓える際、または7年程度を目やすに新扁とお取り替えください。 1 

，v ，、 想#を足して使用しないでください。 1 

t 社巧がバ' かヒヒ割れたりしてちくなつたガスコードは、おず取り誓えてください。 1 

巧壤^舊鬻车ゴめがれたり、ねじれたりしないよラにできるだけ短く接続してください。 ! 

:碱が、> を温度の高いところに謡れたり、上にをのをのせたりしないでくだごい。 i 

® 他の部慶ずで延援したり、鹽 • 天井などを還したりしないでください。 1 

ち f 灣1缓弦揉!ぞ '； 獲ペットなどがかまないようま意してくだだい。 1 

、ピ八 ！《カス接続口に傭びついたり、異物び巧着するとガス漏れの原因となりまずので、ていねいに清潔に I 

’お取り扱いください。また、お使いにならないときは、キヤッフをガス接続□につけてください。 i 
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〇ガスコ"-ドの細い方の先端 
を機器に接続ずる。 


カチッ j と 
音がするまで 
差し込む 
※弓 I つ張ってち i 
巧けないこと ■ 
を應認する 



ス U - フを矢®の 
方励こ引っぱる 


く磯器への取0付け〉く取 D がし> 


ガスコードの太い方の先端 
をコンセントガス检に接続 
ずる。 




纔器への接続は、 ガスコー ドの細い方を接続し 

&' でくださぃ。 


た♦ガスコードおよび機器の接続□にごみなどの異 
:も . 物びなしにとを確認して確実に接続してくださし、。 
、、♦ガス接続口には、輸送-保舊時におけるごみ混 
う醉:.入防止のためキヤップびついています。なくさ 
ないように大切に保管してください。 


fllEiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

す''♦ガス栓の接続部は2種類ありまず。ガス栓の接 
続部のおがを歷認してくだない。 

IG く]ンセント鏡 〉 fei 




お使いになる前の簿備 

















ガスフアンヒ夕™の基本操作です。 

運転の前に r 安を上のごミ主意 j をご確認ください。 3 〜 1 爲ベ-ジ 


@ 運転中に □ ックをセットしたとをは、運転スイッチの停止操作 . ながは、操作できなくなります。 

海淳止中に □ ックをセットしたとをは、すべてのスイッチの操作ができなくなり求ず。 

S7 ベ…ジ 




「ピツ」と音びずるまで巧しまず。 

韻《①運賴/燃焼タンプ点な。（織を） 
^巧流フアンび回乾しまず。 

苗磯 

::;胃ず覆と……、 

@運範/燃焼ランプ点な。（赤を） 
S バーナーに点义します。 


關 liiili 回 

||11# 転スイッチは押し続けないでくだごい 。15 
胃数な .± 押し続けると、表ち部び r*?0 」 を点滅 
譲麵讓をし、運おを停止します。 


111堂温表示は、機器本体巧颖付近の混度を表示し 
111 it いまずので、お部屋ま;体の温度とは多み興な 
讓場合がありまず。表おされる蜜温は、目やず 
してください。特に、機器消火をしばらくし 
胃!?:两度運転した場を、点义後3〜4お闇は現在 
M 義温が藏く表示されることびあり蝶ず。 

めてお使いになるとをや、しば6く使わなか 
胃 i たとを、ガスコ--ドを腺着したとさはガスコ 
Ifcii ド巧に空気び入ることびおるため、邏範開始 
胃溃にいったん着义してから义が消えることびあ 
數まず。このよ弓なときには、自動的に1回だ 
胃固■再点乂動作を巧いまずので点义に時間がかか 
盏場合びありまず。 

胃蒙た表示部が r//j * r がを点滅喪巧ずる場合 
^累あり羡す。この場合再度運転操作をして<だ 
み、 


I ： I 換気び必靈でず。 i 

使用中は 1 時間に 1 回、 1 分間種度換気蘭を國 
} ずか、窓を關けるなどして撰気してください。 

: 室巧で換気ず十分な状態で使用ずると、一•麗化 
'''! 炭素中壽を起こし、死亡事敏にいたるおそれが 
1 ありまず。 


© ©•©を押し、 設定塞温を 
調節ずる。 

設定蟹温ランプが点巧。 

現在の設定室温が表をされます。 

初めてお使いになるときは、吕2でに設定されてい 
ます。 

設を室溫を下げる。 

0：設定室遍を上げる。 


が 〜夕 ㈱ が嫌做がち微热峭做做&冶が欲、がが.ツみ，ンがタタ、、、.、、 

i 2fa ^ おみ棚狂、み稱祗巧&巧み巧效獻俯窗谢きが纖强與纖游激婉:辦，が.-微稱巧が:が 

irra ク Ur ■，♦輪縦 K 謝《ぶが•徽巧が&微も巧をがを及が攪を沒滞離致稱凉‘さが;货で巧;あがみ巧:-楠が^^ 

■ fe 室温は ru (約 m む)、 n 目 J 〜に技 j り6 
pi 穀2目で〉および「卜り（連続して強燃焼）の範 
K ： 囲でお巧みの溫魔に設定でさまず。 

瞧1龜な麗温は「し」のでな下)、 「 ij 〜 rsoj (1 
^ R ^ scrc ) および rH 」（31 でな止.）の範固で 
示され浅ず。 

運転中に (5 またはを1回绅すと、現な鹽 
Rim 表をか5設定壺温表示に切り換わ0、貌10 
胃熟をに泻び現在室温表示に戻ります。 

■ fc 度セットした設定霊温は記憶されます。電源 
胃教安グを：]ンセントか5巧いた場合でち、巧回 
I を-;逸転ずるときには前回セットした設定蜜温で選 
圈し康ず。 

Bln 關 I 回回回隱誦關回 ill 誦繼圍 

It ♦お部屋の構邀、設置場所、語が温度などによっ 
鬚 s '- では、設运された室温にな6ない場合があり苯 
袋が.ず。また，弱燃焼になってをお観屋の温度び上 
喊容>.がっていくことがありますので、このときは、 
議际ったん運範を停止して < ださい。 


© 01旅巧し、運範を停止ずる。 


運乾/燃焼ランプ消巧。 


J.M -'■«8?»8»8@!^8&&货が嫩巧撤燃ザ、斯巧が、:义かぶ々、::、、.'、々バかミ、、 、 "、',*• 

ろ^ ミだ i が鮮裕於 V 说ぶ似が ㈱ 繳、がのがの & S 抓■■れが:、’が&かか、、‘ ん、,■';",、•、、卜 、|、‘;、、•：、、, 

〜 »1» … 一觀が臟 ㈱ 動細 S 该领 f 讯、端みか ㈱ か。':'、ぃ，が‘ ぃこ、 ，，心 A ‘、 々 、、、：、—• AVt ' h 、- 、 

窗消义後、対流ファンは数分闆回転し続けてか百 
〜谭止します。これは機器巧の還度び低くなるま 
で風で ; 令却しているためでず。この間、爾源ブ 
ラグは级かないで < ださい。 


広； 


@ 消し忘れを防ぐために運転關始後 8 時間で曾動消义しまず。 
( 表を部が foil の点織表示になり磯器が停止します。） 
邏おを続けたいと巧は、再度運転操作を行って < ださい。 


这 5 • 岂資ぺ…ジ 


语おはよラタイマ〜運範やおやずみタイマ … 運轟、おやすみタイマ … とおはよ 5 タイマ … を組み'含せて運転 
ごせたとまは、 8 時闇を超えて運歸ずることびあります。 

饭おはよラタイマー運転、おやずみタイマー運転中は、呂時闇旨動消义纖能は作動しません。 
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iiM ■圍 iiiWiiffi 誦圓 


ご希壁のセット時間（何時間後）び経過すると運転を開始し、‘ I 時間後に自動的に停比ずる機能です;， 
! おはようランプ セツ h 時間表を 運転/燃焼ランブ 




を押ず。 

r ビッ」と音びするまで押します。 

おはぶ弓ランプ点な。 

邏お/燃焼ランプ点な。（綠色） 

おはよラ表示ランプ点ま了。 

表示部に前回のセット時間び表示されます。（約10 
秒間） 

お脚てお使いになると动ま雜き間にセットされてし、ます。 


C - 了で門 •ぃ' 

Vn ; 如か巧斯3戊巧巧孤8议•ぶみがが、みが•パり、かいぐ'、,-、、 ' 、、、、、 I 、巧 V 、、、、、、: 

王而 •ム •.. ， 

はよ 5 タイマー運転は惇止中 j ツタりこ、運転中 
おやすみタイマー■運範やでをセツトでさまず。 

^^留 „ 

転中にを巧すと燃焼が停止し、運転/ 
fco 賴燒ランプが赤をか 611 色にかわり、おはよう 
イマー運転のすき機中になり获す。 

鞍:だ. 


© 1^*© を巧して時闆をセ 
ッ h ずる。 

臣互に、時間をセットします。 

蒙お部にセット時間び表示されている約 T 0秒の間 
に時間をセットしてください。 

タイマ‘ーセット時間は、0.己〜10時闇までは旺已時 
間 （30 分）単位、10〜24時間は1時間単位でセ 
ットでさます。 

セットした後、約10砂後にセット時間表示とおは 
よう表示ランプが消好■しまず。 


が ミみ h 巧が沒餘がが舰输傲が规微礙ヴがが化おぶ:;か、:いのぶ； 1 、-巧ぶ‘み' fv い、’、： ：‘- '、、、■、 

: i ぶ巧ミ!二 sVo -' n •' Jv c -' \' . 

•、‘〜ミ、呵〜>：!?^^一.娘巧み験、が々：^^«»53^み呢げがが嚇成々挪、.‘リ從々み.'.、、-'‘'、.、''、、' 、、‘、、''‘ 、 ' 

1111謙度セットしたおはよラタイマ~灑転の特聞は 
旨憶だれまず。輩源プラグをコンセントか5巧 
^野た場合でも、巧回運転ずるとをに同じ時間で 
Ste れ ば、 あらためてセットする必嬰はあり藥せん。 
^蒙ット時閣表をとおはよう表示ラン::^消好後、 
または^を]回挿ずと残0時間び表お 
Ml 證れ、さ 5 に挿ずとセット時鹽びかねります。 


Q 7.5 時間 （7 時閱30分）経適 
ずると、運輸を開始ずる。 


W が①運騎/燃焼ランプ点な。（赤を） 

度鑽 

^がご 、I 鞭就覇ずをと、…"、 

こ⑥おはようランプ点滅。 

^約己分後に運転を停止します。 

こ 一なが纖鱗雛ず赛と…，"、'、、 
IPI ⑤運転停止。 

遇41運転/燃焼劈ンプは消灯しますが、おはよララン 
睽巧プは点滅し続けまず。 

渡泻（□ックびセットされていれば、□ックランプは 
¥点巧しています。） 


11 あはようタイマー運転中は設定讓溫が 「 HJ の 
11^ 合でを、旨動的に f’2e で」の設定で運輯し 


jp 密簽虽巧ゾトタ。 

P#. おはよ弓タイマー運転の待機中に、^を押 
; く 、’ した場合は、おはよ 5 タイマー邏転は角 I 除され 
乘ずので、をラー度セットしなおしてください。 
1%; おはよ 3 タイマー運転の待機中に、 a 源プラグ 
I を ; を抜しがり停體した場合は、復 © 後聚あ部に r G お 
点滅表おされ、おはよラタイマ"-運覇は解除さ 
Ri ます。 ^ を巧ずと「如 j が解除されまず。 
Kla-- 度セットしなおしてくださし、。 


P を . おはよ 5 タイマー運転の待機やに、機器が霸鍵 
したときは、表示部に 103 } が点滅表をされ、 
霉攀 . 鮮ホよラタイマ -- 運範は辭驗ごれます 。^ 
胃を押すと「 03 」が解除ごれ乘す。ちラー度セ 
iif ’.' ジトしなおして < ださい。 


((を和)を押ずと、おはようランプが消なします。 


おはようタオマ"一運転の 
待機中にを巧ず。 


ヴを，’.," . 
を巧し 
胃 P でをまず。 


巧しでを、おはよラタイマー運転を解 


おはようランプ、運範/燃焼ランプ消東了。 
おはよラタイマー運転び解除されます。 
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おやすみスイッチを押してから、ご帮望の時間 （6 日分 • 4己分 • 3日分-15分）び経過すると、自動的に運 
転を停止ずる機能です。 



雌©を巧ず。 

r ピッ」と音びずるまで巧します。 

運範中に©を巧した場合 
おやすみランプ点滅。 

表示部に前回のセット時間び表示されます。（約10 
砂亂 

初めてお使いになるとをは rsoj が表をされまず。 

を押しておやずみタイ 
マー運転の時間を選ぶ。 

r ピッ j と音びするまで押します。 

K 絕①0を押すごとに時間が切り換わります。 

礙致 「島な j 一 け sj 一 r 30 } -*■ r /sj — 1 

纖 L . . .. .—.) 

表示部に時間び表示されている約10砂の闇に時 
間を選んでください。 

黨萬 

霞遺んだ後、約1日被後に表示部は現在室温表示に 
かわり、おやすみランプが点滅か5点巧にかわつ 
て、おやすみタイマー運転のセット時間が確定.さ 


沪 ♦ホ 、留 a 威册做が W 皮巧媒がが獻みれか、ぶかぶ,が•ががス.がパ",.ぷ;か、-…；、'、、--■: 、'二‘>‘かが: 

ミ •fffl 51 = 夕 a 規做化が稀 1 !^級な化機.城;が總滿微が掷が輔がが巧織猫リがを::!’;ななが:'おな;—、’奴だ^^^ 

クん -r …ぶ㈱巧が魄飄規燃棚㈱)!級が桃㈱がが微微^縱巧が離;:或觀碟が微勘巧が巧ぶ巧:::.;み;こな 

Bhs やすみタイマー運転は、停止中やおはよラタ 
胃 i マ--運転の待機中でちセツトでさます。ただ 
8111.おはよ5タイマ-一運轟の待機中や停止中に 
^を禪ずとすぐに運範を開始し、ご希麗の 
卜時闇が経過ずると運転を停止しまず。 

^影やずみタイマー灑転中は設定證澀び 「 Hj の 
瞧 ill 合でを、自動的に「2日で」の設定で運転し 
■ ii ず。 


r 蒲 — 軍 ™"''^ ssssssss 為知ぶ ' た；.が T' 如 ':''': 

巧ゎ〜'な* クム-一が!贸 5 S 微巧な强な驟巧搬が《み巧が巧械 S ㈱ か》お縣骑，がが锁がが.な狂なみ巧巧.巧巧巧だむ^ 

ilii •度選んだおやすみタイマ-—運転のセット時閥 
M 錄記憶されまず。霞源ブラグをコンセントか5 
1® 救いた場合でを、巧回運範するときに同じ時園 
Blife あれば、あらためてセットずるが嬰はありま 

難11ん。 

胃薰ホ部に時間が表おされている約10砂の曜に 
やすみタイマー運転を解豁する場合は、^ 

I 凌べ.を巧してください。 
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;;;為鱗束が知マ^めかホ聽 f 纖75ぉ說な 

編③おやずみ费ンプ馬減。 

約已分後に運転を停止します。 

巧變夕が議擊経縫 

歷 

纖’④遷輯停止。 

停止後、おやすみ3ンプ、運範/燃燒ランプは消 
さ疆の'しまず。 

雜结（□ックがセットされていれば、□ックランプは 
¥点のしています。） 




懸 おやずみタイマ•一運範中に 
©を押ず。 

運転が停止しまず。 

停止後、おやずみ’'ランプ、運転/燃焼ランプび消灯 
して、運輕を停止します。 


ぶみ てがみ佩ザ端が I み撕微か化\巧が、怖が.>か、…ベぶ；ぶ、 、 v 、'、、 ‘、'、、"•、';、'、、、 が:な: 

Ism がみみ W 役みみみ ; y へ\が巧み At ) む、 V 、ぷかも''，い。'. V 、、ぃ、、、、へ‘•、 ' 、‘、、 ‘ 。かか，、. 

3化8 Al _ '、か脑>»綱が! W 冷£微み做巧み、‘が.、、' V ' ‘ ' 、リ 

讚呀競!を押してを、おやずみタイマ…-運転を嚴 
' 證ずることびでさずず。 
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巧 IIJ なほいかた 


獨辭學勢嘴嘴^^^^^^^^.於.。み‘-さ‘-、.みこ- 


おやずみとおはようの維み含せ運転を巧5 


「おやずみタイマー」に3’24ページ)と r おはようタイマー」 （21 ’22ページ）を組み合せてご使用でをます。 


1* おやずみタイマ… J 運転中に r おはよラタイマ… J 運転をセットずる 


3 |''^；：；；；；^>^^><5^5^15^5525!8^^8}3{555^微战踢肖没減が猫樹瓣巧額縱徽纖;禅繊靖携巧掛；《!巧な巧巧輯お9ぷ夕；^がぶ 
左 pl み说«8«»嚇巧议が ㈱ かが:執 W なかレ W ぞかけか■がみ;:、、•八、、、•、'>、、•、、、'、,、‘、、み、、が:かがが 

〜た r ：。， ■一も觸置微化滞をがみがザが、柳をザ ㈱ 化げが)がれがみ:—、 W :、 い^^ 

み合せタイマー還転中に^を押すと、す 
胃暖てのタイマー運転抒嚴除され、灑歸を停化し 


A ぉやすみタイマー運黯やに婷 
聊補ず。 心 

r ピッ j と音びするまで巧します。 

おはぶラランプ点巧。 

おはよラ表示ランプ点灯。 

表示部に前回のセット時疆ぴ表示されます。（約10砂闊） 
巧めてお使いになるときは8時間にセットされでしなす。 

@おはよう夕斗マ-^運転の時間 
^をセットずる。 

獲①おはようタイ"7…運騎轉閣のセット。 

裸姑表示部にセット時園び表おされている約] 0秒の間 
琴簿におはようタイマー運転の時間をセットしてください。 
His 这い孩呂ぺ…ジ 

渥 重^マ H 1 転のをット轉鶴綾了資髓 
讓麗感おやずみランプ点滅。 

胃約己分後に運転を停止します。 

巡4 r 、 おやす齋夕が讓範忘ち却礙嚇鑛鑛、； 

r ' 气斌 r おやすみタイマ™ » j 運転停止。 

’ f ④ r おはようタイマー " j 運載待機中。 


r おはよラタイマー J 達載の錄礫单に r おやすみタイマー " j 遷範をセットずる 


ft おはよう夕斗マ™運転の待磯鍵:!: 
響 中に Q を巧ず。 


「ピッ」と音がするまで巧します。 

おやずみランプ点滅。 

運転を開始しまず。 

表示部に前回のセット時闇び表示されます。（約10砂間） 
巧ゆてお使し、になるときは60分にセットされてしなす。 

3おやずみタイマー運嚴のセット 
^時闆を変更ずる。 

胃①おやずみタイマ…運黯膊間のセット。 

纖變 ^^^^23 - iS 4 ぺ…ジ 

獲 P 霞おやずみランプ点ま了。 

徽 ’.V おや業みタイ等*-彎解のセット滕驟錢7■目が敵',、 ■ 

がずおやずみランプ点滅。 

liS 約5分後に運転を停止しまず。 

織を、—彩がずみタイマ-鑽酪めをタト舞^^後、、 
S ® r おやずみタイマ… J 運転停止。 

V 愈 r おはよラタイマ ー J 運縣待機中。 


nil み合せタイマー運転中に胃を巧ずと、す 
てのタイマ—— 邏賴び辭除 をれ、 選転を停止し 

画謙す。 
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セ…ブランブ消巧。 

セ™-ブ運転が解除されまず。 
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かさなお子様のいたずらや誤ってスイッチを押してを作動しないよラ、スイッチ操作を制限ずる機能です。 





















知|3"ごおいで <だをい 

心杰か女 V 游冷も城的 辰がホみ抑#碱 V 成も、み、 W が、 


巧黛の雌と猴 m れ瞧; 


囊%編難狐键 


辛:';’.^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 


安全にお使いいただけるよラに、点検とお手入れは定期的に行ってください。 

fA 警告 . . --- 

蠻修理-改造•分解は高度な熟蜘識が游要でず。 

:雜エアフイルタ™の脱義な巧は、 お客様ご自身では工具を使用して絶対に分辭したり修理•改造は巧 

せ隙址 わない 0 

一酸化炭素中毒や火災および機器故障の原因にな0ます。 


旧常の点検 


日常の点検-お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器び十分に冷えてから電源プラグ 
をコンセントから抜いてください。 

鐵器本体には安まに関するごを意ラベルび張り付けてあります。巧れたり、読めな<なったとさは、や 
わ6かい布などで巧れを拭を取ってください。また、お手入れの際に、はがれないようにを意してくだ 
さい。をし、はがれたり読めな<なった塌合は、お屬い±.げの販売店、またはちよ0の大阪ガスで新し 
いラベルをお貢い求めのラえ、張り替えてください。 

◎巧のチエックポイントを点検してください。 

1 接続部を点樣ずる（己’17’ 18ぺージ〉 '1 

1 ガス: ' •ドを点検する （5 ■ '17 ’ 18ぺ —- ジ）1 

(靈源コードは 電源コードを点横する （6 ’ 7 ’ 17ベージ） 1 

( 正レ<をットざれでいまずが夕—數りわけを点検ずる （32 ベージ） 

I エアフィルタ.…は■-占—…一^—--^产、一'ご六フ — 7品—一 t — イ;を—構 W る731 — ^こジ7— -— 、 
I っ墙こな議萊なは狼な亲齡管户て-—勺又ェァっィルタ™を掃 (3(^ 〜32ぺ-ッ ） j 


SI .'! 


のお手入れ （1 力罔に1固程度） 


1力月に1固程度、をしくは巧れた5そのつどおを入れしてください。 

©運範を停止ずる。 誦 

機器が十分に冷え、対流ファンび止まり温風びおな 
くなつたことを確かめて < ださい。 -、 

@やわ S かい巧をめるま湯でめ -- 水を 
5 して、よくしぼつてから拭く。 g @靈装 

特に巧れのひどいとさは、やわらかい巧に台所巧 

中性洗剤をつけて巧き ノブノ 、、対に使規 

取ってください。 、: たり、働 


叛お爭入れの際は、けがを巧ぐためにを、手袋 
I をはめて13ラことをおずずめし寒ず。 

み化学ぞ5をん、スプレ…式洗翔、酸性やアル 
力 y 性洗鋼、ベンジン、シンナ…などは、絶 
対に使規しないでください。塗装のをがあせ 
,、 たり、樹脂製の部謡が変色したり、割れるこ 
I とがあ0まず。 
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I 力月に"!國程度、をしくは巧れたらそのつどお手入れしてくださし、。 


^運転を停止ずる。 

温風欧出し□が十分に冷え、巧流フアンが止まり 
遍風げ出なくなったことを確かめでください。 

@湿風吹出し口を、電気掃除 
機などで掃除ずる。 

溫風砍苗し□に白いおや巧れび巧麓することびあり 
ますび、翼萬ではあ0ません。そのよ3なとさや巧 
れびひどい場合は、 ノ. 

指をけびしないよ jj/o ぶトー 

う手袋をはめて.、 / — 

やわらかい巧でお 
き取ってください。 


, A ま爲-^ 

威化寧ぞうをん、酸性やアルカリ巧洗剤、ベン 
.' ジン、シンナ…などは、總巧に使用しないで 
巧 ください。 

g 

、巧温風砍おし口のルーバーを、強く巧えたり、 

>、 衝擊を加えた0しないでぐださい。ルーバー 

が巧れたり、曲がごたりしで、温風の巧宿!び 
'こ かわり、巧や力一ぺットなどがををずること 
'一、 ぜあ〇まず。 


1力月に]回程度、をしくは巧れた5そのつどお手入れしてください。 

運觀を停止ずる〇 : 

温風吹出し□び十分に冷え、对流ファンび止まり ‘、、 

遍風び出なくなったことを確かめてください。 

® エアフィルタ-"を電気掃除 ；^1 ：S 
機などで掃除ずる。 

霞気掃除機のブラシなどを使ってエアフィルターを Hli などの! 
装蕭したまま、エアフィルターを変おさせないよう 胃雲ァフィ 
にほこりを吸ぃ取って ゾ 麵 I 攫 

ください。 ピ^ K ：.： ^ i 


(140-9252 -1 40- 9吕曰吕の i 婦を） 


?击思 ’ 

___^1^,^^<2^_„パ^88!««械、視掛み«码由の巧畑"ぶか'、化、垃；一み.'''.'.ベ.''、'.'. •. '、'—、、 . . 

Hi 義れびひどい場合は、エアフィルターを歌りが 
■■11、はたさややむ b かいブラシなどで、詰或つ 


胃接、はたさややむ b かいブラシなどで、詰或っ 
® ii ： いるほこりを取り除いてください。 

塞などの特にひどし巧れび巧着していると苗も 
胃&ァフィルタ…を取り巧し台所用中性洗剤で手 
寧く洗い、水気をよ<さってから'1 1- 分に乾簿さ' 
繫护せてください。 

ま意-^ 

® 驗牲やアルカリ性洗剤、ベンジン、シンナー 
、 などは絶巧に使用しないで<だ巧い。 

I 塗装のをがあはたり、変色した0、部蟲が変 
變形•破損ずることがあり危験でず。 


をアフィルターの絕部に水が信着していると、 
pll きこり詰まりと同じ状態となり運転しないこと 
Ml 微あり莱す。お手入れ後の水気は-卜分にをって 
だごい。 


巧つておレて<ださ3 
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鑽エアフィルタ叫〔ほこりび詰まったり、力一■テンなどの障害物：.ぶ毒寒變蠻義®鑛 
でぶさザれたりずると、ブザ…び禱り、フィルタ…サインび赤 
链こ点滅し、お掃除時期をお知らせします。この場合、障害物をミち琼苗驚!^"':^ミ 
を除去してください。また、30〜32ぺ…ジのお手入れ方法ム边 

になって、エアフィルター■の掃除を巧ってください。 弦:ミ . 

♦運転したままほこりの掃除を巧ってもフィルターサインは消巧しません。再運転を行ってください。 

緻エアフィルタ…を掃除してをフィルタ…ヴインが消灯しない場合には、機器巧部にほこりやごみげ付 
着していることび考えられまず。 r 点検整備（有料)]を受けることが必要となりまず。（お買い止ばの 
販売店または、ちよりのガス会社 （ f 共給業ち.）にご依頼ください。） ^^**3 恩べージ 


獲フィルターサインが点滅しているときは、最大燃燒量を下げて還転を巧います。 

々エアフィルターびほこり詰辣りをしたり、温廟蚊出し□に隱養物びあった0、機器の後方と壁がおかった 
りしたときは、幾器巧部び興常に適熱します。フィルタ…サイン点滅後を違乾を続けると、機器が簡動的 
に運転を停'止することびあります。 



(1 40-妇252 - 140-9262®®^) 

〇 ねじをがず。 

@エアフィルタ-»を引き出ず。 

エアフィルター上部を持ち、まっすぐ上に引きおし 
ます。 



040-留呂73 - 140-9 呂資3の場為） 


J.M け、户 k 巧巧法み巧が\•"い '、、ぃ 

知がわ sk おんががかり w —が*が * ぃ ， c h 

、パ舰相みみ V 、吟、、 、、、 い t ゲ 、、、 t 

ミ;♦巧めてねじをがずときは、かたり場合びあり深 
111をので©ドライバ…を使用してください。 

BP 

么ん J 造かなお，紙做、、巧ぶ，巧,か淵がが、 t バ，パ、、-一- ，、ご、 

《饱 TS ^ が钱戊ぷ S が々ぶな-、、がが.みかそ、'、‘、、こ’、、、、'、、バン、スド&、'、-が、‘、';、八、，>"、、 

,,J- 紙 W 魚 W 敏が微擊霉腳没微ぶ稱類縱舉鑛聯丽锁徽な弹稱職 


ダ 去心で —I -"■'?^^8»5331«；&馈かめ枫がでがヴ*か如飘れ。>、、バ，パ、 4、 、L 

^ 《饱 TS ^ が钱戊ぷ s が々ぶな-、、がが.みかそ、'、‘、、こ’、、、、'、、バン、スド&、'、-が、‘、';、八、，>"、、 

l ^•,瑞骄 J ^^-^微鱗卿磁徽徽晒難^*^^禱筆觸鐵縣觸戦梯觸说呪なの;巧が';’が巧; 

ifc アフィルターを取りがずと軍に、エアフィル 
載ぶ夕一のツメげ後被の角巧に差し込雜れたが態で、 

アフィルター■を手前に弓 I き出すとツメが破損 
る場合がありまず。エアフイルターは必ずま 
Hi 資すぐ上に引を出して<ださい。 


みエアフイルターを取りがしたまま運觀ずると、 
機器內部に钱こ〇が入り、機器故障の原因に 
なりまず。摄餘後はおず元の位置に羅実にセ 
ットし、ねじを締めてください。 
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エアフィルターの取りがけかた 


(140-925 呂-140-幻26这の囑を） 


(14 白-資273 -140-岛283の場音） 




み@ 


夕 


©エアフィルタ-»"を後板！ ® エアフ八レター-下部の 
の受け部に達し送む。！ ツメを後振下部の角巧 


エアフィルター±.部を持ち、下部を後板 
の受け部 （2 力巧）に差し込みます。 


に差し込む。 


エアフィルタ…上部を持ち、下部のツメ 
を後板下部の角巧 （2 力巧）に差し込み 
まず。 


@エアフィルタ•一のツ！ @エアフ^ルタ•一上部 
W メを後振上部の角穴！ ^のツメを後板上部の 
に違し込む。 ! 泻巧に鶏し么む。 


後板上部の角巧 （2 力所）に差し込みま 
す。 


後お上部の角巧 （3 力所）に差し込みま 
す。 


@ねじを繊める。 @ねじを締める。 


巧 *": XSST 阳も巧が寄 M けみ巧> い、々みザ、' ""、•、、 、、 、…-じ、,-"バ••、、い、-、--',、，、、ぃ-.、|、、。-、、- V 、、、'、-'、■ - - •■"'、つ、かい 

法 ぶか iC ； ^[!^'が巧'<^»^も'«!!>*'リか、か5*'ぶ〜、、み〜"み、、，、い、ぃ一' ， L 、、 ぃ り 、'.••、、 ご '，、、、'"，•5-1、ご 1、，，、' - 一，、一、：、、、- V、、-'J -、■一‘ 、 III 、' 

聲'… ' L 巧 II … |^»«'か诚み也），、で、、か、、、•ハぃ r t 、1 方 ， 、、-、-•— t ■、：り，、、'、，-パ、％" ' 、、、、も、I、、、：ご、 -f ゴ …、、、 ご-、'、，’、六、 i ' 、一 、、い、、、、 

分に乾燥していることを確認してからセットしてください。 

r … A を意 -- -------- - - - - -^ 

I ： 錢てアフィルタ™と機器との間に大きなずきまがないことを確認してくだをい。ずをまがあると、繼 
苦器巧部にほこりが入り、機器散鶴の原因になりまず。 



巧つておいで<だま U 
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故廢かが 


故廣かな？と思ってをよ <調べてみると故障でない場合ちあります。 

修理を依頼する前に、をラ™度次の点をお調べください。 

それでを直らないとをや原因げわからないとをには、お質い上げの販売店、またはをよりのガス会社（お給業 
者）へご連絡ください。 


>次のことを調べてください 


ぉ 1. 

【おで人，,ザせ执 n . アた 


一….；' へ、——、'、—' 


使巧卿こ消が 


する'''''''，- 

、 ： — 


いが 、V ’、、、、、、、、:- 


圍 

誦圍麵 mm 誦 


点検.…卜 


くねしくは 


電源プラグびコンセントにしっかりと差し込まれていまずか。 
で家庭のヒュ…ズやプレーカーが切れていまはんか。 
i 停爾ではあ0ませんか。 

□ツクびセツトされてい策はんか。 _ 

お部屋のガス栓は全開になっていますか C 
’ガスコ…ド内に空気び残っていませんか。 

マイコンメ…-夕…び作動していませんか。 

エアフィルターにほこりが詰まっていませんか。 

(フィルターサインび点滅していませんか。） 

I 温風〇夕出し□がるさびれていませんか。 
i 機器の後方と鹽①距離は 5 cm 似上あ0ますか。 

マイ:コンメ--夕"■■び作動していませんか。 

召時間自動消义機能が作動していませんか。 
i 不兜全燃焼防止装麗び作動していませんか。蓋巧の換気を 
してください。 

エアフィルターにほこ0び詰まっていませんか。 

(フィルターサインび点滅していませんか。） 

設定室温が低 < ありませんか。 

お部屋の窓や戸び開いていませんか。 

’お部屋のガス捨は、全謂になっていまずか。 

機器前方100 cmm 内にをのび醒いてあ0ませんか。 

’お部屋の大きさと機器の仕様（暖房の目やす）び合ってい 
ますか。 


か 機器後面にずきま風や冷たい空気が当たっていませんか。 


雜ガスコ…ドおよび機器のガス接続口に傷やごみなど異物び 
入っていませんか。 

み副売玻方え ：]= ドを置にミ摆寫さ? I そな案ずち、。^ ' 

激ガスコードびいたんでいまはんか。 


19.34ベ—-ジ 


7.1 7ぺージ 
7.1 7ページ 
則' 

20.35 .36 ぺ—ジ 
5 -35 *3 目ページ 


39.40ぺージ 


I I 己 •17’ 18ぺ*"ジ 
n 5.17. 18ベ™ジ 


感お部慮の建材か b 化学物質が出ていませんか。 1! _ 

(最近 U フォームをしていませんか。新築ではありませんか。 ) I i ~ 

•纖器巧部にほこりび詰まっていませんか。 1 -. !の„„ぺ 一, 

(ほこりが焼けたようなにおいびずる場合） n ゴげ^—■ソ 

雜機器の近くで、ヘアスプレーや消臭スプレーなどの化学霉 I 11。、,， 
品を使用してい策せんか。 M U へ—’ソ 

^ お近くのガスを社（供給業箭）に連絡してくだをい。 


♦こんなとをは故障ではありません 


mmm 

苗巧潑鱗がを媒鞍敎游巧璃 

. . . 、 

i 

運黯前■: 


儲 S 


_象原簡… 

ifcliii !ガス]-ドのに錦び入ごたためです。 L わたん点义 
變操®薄簾#擦!^! L してから失乂した場含は、湾点义機自敵自載的に I 固 
PiSiilpilii L だけ作動しが。 .......... , 


機器巧部の部品などに巧鑛している油やほこりげ焼け 
るためです。しば5く換気しなび5ご使用くだ‘さい。また、 
フ□"•••リングのワックスなどび邏風に弧熱されで、におう 
ことびあります。しばらくすると自然になくなります。 




置気で關閉するガ 


攀鐵驟纖篆画餐鑛鑛顆繫浸 

，卓したときに: 
いう当がする、 

誦誦鐵 


;:教溫澀: 

獅輝フ;ン(融 


【罰画^^ 




ガス通路を開閉するための曜磁お 
ス弁）び作動するとす-の音でず。 


点义音びする場合びあ0ます。 


ガスコ…ドを脫藉したときにガスコード内に空気び入 
つたためです。 


ガスの通過鹽がずる場合びありまず。 


機器内部の部などげ加熱や冷却される際に金属び膨 
張、収縮して発生する营でず。 


機器巧部を;令やしてから自動的に止ま0まず。 


巧部び冷える苯でしばらく待ち、約20秒たってか6 
自動的に点义しまず。 


巧部び冷えるまで数分間待ってから、再度遷転操作を 
しで < ださい。 


おはよラタイマ---'運乾をした場合、1時間たつと自動 
的に停止しまず。再度運転操作をしてください。 






































保管と アフターサービス 


SJ 、1' 旅;こ111こ t 

;— A を思-- -- 

ガス徐を鹽じ、電源プラグをコンセントから抜き、ガスコ™ドを取りがしてください。 


を機器の点検-お手入れをしてか 5 保管してください。 

參各部の巧れを取り除さ、ほこりなどの異物び入らないようにビニールを掛けてください。 

® 特にガス接続口やガスコードには、ほこりやごみび入ってガス通路を詰まらせないよラに、付属のキャ 
ップをしてくだごい。 

翁湿.気やほこりのかないところに保營して < ださい。 

參お求めになったとさの箱に入れておかれると便利です。 

獲べランダなど直射曰光の当たる場所や高温になるところでの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれびあ 
りまずのでお避けください。 


•アフターサービスについて 

サービスのお申し这み 


r 故障かな？と思ったら」 （33-34 ベー•ジ)、 r 雙全装置が作動したときの処證 J (35-36 ベージ）を 
見て-をラ-一度ご確認 < ださい。 


A 警告 … 


Q ご確認のうえ、それでを不具合がある犧含、あるいはご不明な場合はご窝分で修理なを5ない 
でお翼い上げの販売店、またはをよりの大阪ガスにご違縫くだをい。（别添の r 大阪ガスのお 
間い合わせ先 j 参照） 

をのま蒸ご鑛用にな D 叢ずを、驗 Pi 婷感麗 • やけど--駿化歲棄踢壽-ガス漏約 • 义幾鄉原鹽 
になりまず。 

なお、ご連絡いただくときは、なのことをお知らせください。 

(1) 品名…ガスフアンヒーター 

(2) 塑番…本体左側面に張り付けてあります。 


大阪ガス株式会な 
21-080-12-00231 

3 取材年月日 

111 iiir 


(140-9252013A の場含） 

(3) 現象（できるだけくわしく） 

(4) お名前-ご住所，電話番号-道顧（できるだけくわしく） 


37 


黯居されるとき 


-.A 警告 . . . . ... 

0 ガスには、都市ガス数種類およびし P ガスの区分がありまず。 

ガスの種類が異なる地域へ嚴居される場合には、部攝の交換や調靈が愁票となりますので、範 
居巧のガスの種類をご確認のうえ、をよりの大阪ガスまたは觀屬巧のガス事業奢（供給業者） 
にご相談ください。ただし、ガスの種類によっては調磬でをない場合もありまず。 

>車云居にとち)なラ調靈や改造の費用は、保訪鶏間内でを有料となりまず。 


本書裏表紙に保証壽ぜついていまず。 

參保誕期閱中は 

保証劃こ記載のように、機器の故障について修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。 

保詔靈を紛失されますと、無料期間中であってを修理費をいただくことびありますので、大切に保舊 
して < ださい。 

敏保証期闊経週後の故障修理について 
お買い上げの販売店、萍たはをよりの大阪ガスにごホ旨談ください。 

修理によつて機能び維持でさる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 


が甫修用性能部攝の保有期間は、当製湿の製造打'切後7年間となっていまず。なお、補修巧性能部馬とは、 
その製品の性能を維持するために必要な部品です。 

ただし、保有期間経過後であってを補修用性能部品の在庫びある場合は、有料修理いたします。 


ご注厭:、 


あ機器巧部にほこりがたまっている状態で、そのままお俊いになりまずと思わ痴事故につながるお 
それびありまず。長期闊、まを快適にご使用いただくためには定期的に（3シーズンに1回程瘦） 
r 点横黨備 j を受けることがお嬰となりまず。 

なお、3シ-■ズンむ巧であっても、ほこりが多い環境でお使いの場台など、磯器内鄙に碌こりが 
たまっている場含は r 点検整備 j を受けることが必靈となりまず。 


蠻 r 点検整備」は、お質い上げの販売度、またはをよりのガス会社（供給業者）にご巧頼ください。 
蠻「点お整備 J の内容は、下記のとおりです。 

① 機能部品の点検、確認 

② 掃除整備 


が証にごいて 


補修規性能部蟲の保有期間について 


♦点横壁備のおずずめ（有料) 
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麗麗の目やすは遍暖地を基準にしております。 


ド...型;::.';..番：、 

140-9252 - 140-9262 


ブンゼン燃焼式 


開放式 

強制対流式 


連続放電点乂方式 


都市ガス1 3A 丄 P ガス用:7畳まで都市ガス1 2A 用:色畳まで 

都市ガス1 3A‘LP ガス用:9曇まで都市ガス1 2A 用:8畳まで 


高さ379 X幅41 0X 奥行側（脚部 170) 

^ 親;*!*^ 

6.4kg 

、だ! 

ACnOOV、 已 0/60HZ 

電気関係 I 消^ 50/60HZ) 

31/30W (待機時0.7 /0.6W) 

2m 

Pffir 

不完全燃焼防止装置(熱電対式）•立消えを全装置(熱電巧式） 
転倒時ガス遮断装置•過熱防止装置備度ヒュ-•ズ、ヴーミスタ） 

過電流防止装置（電流ヒューズ）-停電時安全装置 
スイッチ回路安全装置- 8時間自動消火機能 

[巧 属 品 

取扱説明雲 • 3年問保証登録はがさ’大阪ガスのお問い合わせ先 

I使馬ガス•獅ガスグループ 

型な篇 1 1畴簡尝 f こりの巧スミ肖寶晝 （ガス接繞 

I 都巧ガス巧巧 A 

RC-H 2401 E-1 

2.44〜0'52kW(2 1曰〇〜4已〇 kcai/h) 

ガスコ—ド側売) 

RC-H2401E-1 

2.28 〜0.49 k\A/(l 9巨〇〜 420kca ン h) 

カスコード(別売) 

陰麵麵誦囊議 

RC-H 2401臣ぶ 

2.44 〜 0.76 kW(0. 17 〜 0.05 k 邑/が 

ガス〕—ド側売) 




rr 

の 

の 


r. . 





诗 


松 


単位 ： mm 


暖麗の目やすは温暖地を基準にしております。 


、’ 型；;.'‘ 

.番 

140-9273 - 140-9283 


解焼方式 

ブンゼン燃焼式 

獲、類 

給排気方式 

開放式 


放熱方式 

強制対流式 

点 乂 

…だ 

連続放電点火方式 

暖房の 巨やず 

萬'、 

都巧ガス 13A 丄 P ガス用:11畳まで都市ガス12 A 用:10畳まで 

•家黨 

都巧ガス1 3A • し P ガス用:15置まで都巿ガス12 A 用:14畳まで 

外おザ 

ミ 去 (mm) 

高さ436 X 幅460 X 奥巧160 (脚部2…） 

1 變 15 

量 （本が） 

8.1kg 

i 、、、:、'''、、、！ 

.電 福 

AC100V. 50/60HZ 

電気関係 

消費獻 J 脚/60が 

26/29W (待機時 0.7/0.6W) 


コード長さ 

2m 

を 全 

装 置 

不売全燃焼防止装置(熱電対式）•立消え安全装置(熱電対式） 
転倒時ガス遮断装置•過熱防止装置(温度ヒユ-■ズ、ヴー S スタ） 

過電流防止装置（輩流ヒユーズ）-停輩時安全装置 
スイッチ回路安全装置- S 時間自動消火機能 

付屬品 

取扱説明書’3年間保証登録はがを • 大販ガスのお問い合わせ先 ' 


使用ガス•使用ガスグルーブ 

. :;聖式を' 4'.' 

: 踪簡当た,りをガぶ資:、 

/がス接続^ 

都巿ガス用- 

扣み镶ち;:?15終織す碑おぶ設球苗 

13A 

只 C-H 4001 E-1 

4.07 〜 0.7 巨 kVV(3 已〇〇〜 650kca ン h) 

ガス〕-ド娜売） 

12A 

RC-H4001E-1 

3.79-0.7 1 kW(3260~6 1 0kcal/h) 

ガスコード(別売)； 

し P ガス 

巧 

RC-H4001E-2 

4.07 〜 0.99 kW の.2 弓〜 0.07 k 径 /h) 

j ガスコ—ド側売) i 



460 _ J し 一 210 


39 


40 
















